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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Kroonstraat Intrekking 
gehandicaptenparkeerplaats 



Na 15 augustus 2016 wordt de gehandicaptenparkeerplaats om de hoek van de Nieuwekade 73 in de 
Kroonstraat Utrecht ingetrokken en het verkeersbord verwijderd. Hiermee vervalt het algemene verbod 
op parkeren of stilstaan. 
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